WALENTY SZLAGORSKI 


były Dyrektor Opery krakowskiéj, 


przeżywszy lat 62, po dingiéj a dolegliwéj chorobie, opatrzony śś. Sakramentami, przeniósł się do wieczności 
w dniu 16 Lipca 1863 roku. 


W żalu pogrążeni Synowie wraz z Familią, zapraszają Krewnych, Przyjacioł i pobożną Publiczność na wyprowadzenie zwłok 
w dniu 18 Lipca o godzinie w pół do 11tćj z rana z Wikaryi do kościoła N. P. Maryi, a po odbytem Nabożeństwie 


wprost na Cmentarz. 


